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Gemeente Zandvoort 



Verkiezing Tweede Kamer 2010 

100 % van de stemmen zijn geteld 



Opkomst: 75,76 % 

12 van de 12 stemdistricten zijn geteld 




Aanduiding van de groepering 

TK-10 

TK-06 

+/- 

1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 

752 

2111 

-1359 

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

1559 

1707 

-148 

3 SP (Socialistische Partij) 

696 

1465 

-769 

4 VVD 

3482 

3042 

+440 

5 PVV (Partij voor de Vrijheid) 

1913 

649 

+ 1264 

6 GROENLINKS 

538 

343 

+ 195 

7 ChristenUnie 

39 

129 

-90 

8 Democraten 66 (D66) 

671 

152 

+519 

9 Partij voor de Dieren 

202 

367 

-165 

10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

4 

7 

-3 

12 Nieuw Nederland 

0 


0 

13 TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONS 

56 


+56 

14 Partij voor Mens en Spirit (MenS) 

43 


+43 

16 Partij één 

11 


+ 11 

17 

7 


+7 

18 Piratenpartij 

30 


+30 

Overige partijen 


182 


Geldige stenmien 

10003 

10154 

-151 

Blanco stenmien 

7 

0 

+7 

Ongeldige stemmen 

14 

11 

+3 

Opgeroepen 

13232 

13118 

+ 114 

Opkomst 

10024 

10165 

+-141 

Opkomstpercentage 

75,76% 

77,49% 

-1,73% 


Bron: Integraal Stemsysteem G-10.00 


Af gedrukt op 10-06-2010 1:43:08 







